5ί9Π3ΐυΓβ ΝοΙ 
\/θΓΪίίθ(^.^ \ 



Οί 9 ίΙΛΐ 5 ^ 9 ηεοΙ 6γ I 
ΤΙιβοάΟΓΟδ Μουιηαρπδ 
03 (θ: 2007.09.2*Η2:42:17 

ΕΕ5Τ _ Γ 

Ρθ35θπ: 5ίβΠ8α ΡϋΡ 
(θΓηΙυΘόόβοΙ) | 

ΙοοΒίΐοη: Αϋτβ|5, ΕΙΙίπϊΚο 
Τ γρο9Γ3ίίο 


2849 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 408 

18 Σεπτεμβρίου 2007 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.1 

» Περ/ντος, Χωρ/ξίας και Δημ.Έργων.2 

» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.3 

Περιφέρειες.4 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ ΚΑΙ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΩΝ 

(ΐ) 

Αριθμ. 1087711/461/0006Α 

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Ερ¬ 
γασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 
για τη μελέτη της όλης διαδικασίας κατάθεσης των 
ημερήσιων εισπράξεων και του χρηματικού εφοδια¬ 
σμού των Δ.Ο.Υ., στις οποίες δεν εδρεύει πράκτορας 
ή διαχειριστής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57 Α') «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». 

β) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 
Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α'), σε συν¬ 
δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 
(ΦΕΚ 220 Α'). 

δ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'). 

ε) Της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297 Α'). 

στ) Της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 
238 Α') «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού πε¬ 
ριεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής 
Δικονομίας και άλλες διατάξεις». 

2. Το υπ’ αριθμ. 1042859/2953/0016/4.5.2006 έγγραφο της 
Δ/νσης Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων, με το οποίο ζητείται 
η σύσταση και η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας και 
προτείνονται τα μέλη αυτής, καθώς και το συνημμένο σε 
αυτό αριθμ. 2930/0016/28.4.2006 σημείωμα της ίδιας Δ/ 
νσης προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 


3. Το υπ’ αριθμ. 2/24968/0020/16.5.2006 έγγραφο της 
Δ/νσης Προϋπολογισμού (Δ/20). 

4. Το υπ’ αριθμ. 4006576/1695/0030/18.5.2006 έγγραφο 
της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ/30). 

5. Το υπ’ αριθμ. 2/27492/0049/18.5.2006 έγγραφο της 
Δ/νσης Χρηματοδοτικού Προϋπολογισμού και Διαχείρι¬ 
σης Κρατικών Διαθεσίμων (Δ/49). 

6. Το υπ’ αριθμ. 2/2/26857/Α0024/24.5.2006 έγγραφο 
της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου (Δ/24). 

7. Το υπ’ αριθμ. 1249/29.5.2006 έγγραφο της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής προκαλείται δαπάνη για την αμοιβή του Συντονιστή, 
των μελών και του Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας, η 
οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και θα καθορι- 
σθεί σε άλλη απόφασή μας, αποφασίζουμε: 

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι¬ 
κών Ομάδα Εργασίας, για τη μελέτη της όλης διαδικασίας 
κατάθεσης των ημερήσιων εισπράξεων και του χρημα¬ 
τικού εφοδιασμού των Δ.Ο.Υ., στις οποίες δεν εδρεύει 
πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Β. Συγκροτούμε και ορίζουμε τα μέλη της παραπάνω 
Ομάδας Εργασίας, ως εξής: 

1. ©ωμά Σιάρκο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ 
Εφοριακών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Δ' Τμήματος 
της Δ/νσης Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων, ως Συντονιστή. 

2 Παναγιού Σπυροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλά¬ 
δου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Α' 
Τμήματος της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου, ως μέλος. 

3. Φιλοποίμενα Σπυρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος 
του Γ' Τμήματος της Δ/νσης Προϋπολογισμού, ως μέλος. 

4. Γεώργιο Ξενοκώστα, υπάλληλο με βαθμό Α', του 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στο Β' Τμήμα 
της Δ/νσης Προϋπολογισμού, ως μέλος. 

5. Παναγιώτη Βασιλόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', 
του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ/ 
νση Χρηματοδοτικού Προϋπολογισμού και Διαχείρισης 
Κρατικών Διαθεσίμων, ως μέλος. 

6. Ιωάννη Καλπούζο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλά¬ 
δου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Είσπραξης 
Δημόσιων Εσόδων, ως μέλος. 

7. Βασίλειο Σπηλιωτόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', 
του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/νση 
Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων, ως μέλος. 
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8. Δήμητρα Παράσχου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στο Α'Τμήμα 
της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου, ως μέλος. 

9. Μαρία Ντανάκα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου 
ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Χρημα¬ 
τοδοτικού Προϋπολογισμού και Διαχείρισης Κρατικών 
Διαθεσίμων, ως μέλος. 

10. Απόστολο Σχίζα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλά¬ 
δου ΤΕ Πληροφορικής/Επιστήμης Η/Υ (εοίίνναι-θ), που 
υπηρετεί στη Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ/30), ως μέλος, 
με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Πράττη, υπάλληλο με 
βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής/ Επιστήμης Η/Υ 
(εοίΙνναΓθ), που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση. 

11. Κώστα Ταβλαρίδη, εκπρόσωπο της Ελληνικής'Ενω- 
σης Τραπεζών, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Άννα 
Γαρυφάλλη, επίσης εκπρόσωπο της ίδιας Ένωσης. 

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί 
το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής. 

Δ. Έργο της παραπάνω Ομάδας Εργασίας θα είναι η 
εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 41 του 
ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α) και ειδικότερα η μελέτη της όλης 
διαδικασίας κατάθεσης των ημερήσιων εισπράξεων και του 
χρηματικού εφοδιασμού των Δ.Ο.Υ., στις οποίες δεν εδρεύει 
πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός και εκτός 
του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπη¬ 
ρεσιών, στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών (επί της οδού Πανεπιστημίου 20 - 7ος 
όροφος -707 γραφείο- ΑΘΗΝΑ) και η διάρκεια αυτής 
ορίζεται για 6 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης, οπότε και θα υποβάλλει σχετικό πόρισμα 
στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου. 

ΣΤ. Η αμοιβή του Συντονιστή, των μελών και του Γ ραμ¬ 
ματέα της Ομάδας Εργασίας, θα καθορισθεί με άλλη 
απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 
-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜ ΟΣΙΩΝ ΕΡ ΓΩΝ 

( 2 ) 

Αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ/6762 

Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση 
της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 
ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΥΡΙ- 
ΟΥ (ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΛΑΥΡΙΟ)». 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΜ068/3 - ΕΡΓΟ: 2007ΣΜ06830000) 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημο¬ 
σίων συμβάσεων και εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

2. Το π.δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», όπως τροπο¬ 


ποιήθηκε με το π.δ. 340/1990 «Περί Συστάσεως Γενικών 
Δ/νσεων», το π.δ. 293/1991 «Περί Συστάσεως Οργανικής 
Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε.» και το π.δ. 167/1992 «Περί τροπο¬ 
ποίησης του Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε.». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Περί 
μισθολογικών ρυθμίσεων και λειτουργιών των υπαλλή¬ 
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.». 

4. Την υτί αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, όπως τροποποιήθηκε με την υτί 
αριθμ. Δ17α/08/83/Φ221/8.6.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩΔΈ, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5. Τη υπ’ αριθμ. Δ16α/09/664/ΑΦ/18.9.2006 κοινή από¬ 
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
διορισμού του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων. 

6. Την υπ’ αριθμ. Δ17γ/07/45/ΦΝ439.4/13.3.2007 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί αποφαινομένων και γνωμο- 
δοτούντων οργάνων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των εποπτευομέ- 
νων νομικών προσώπων σε συμβάσεις του ν. 3316/2005. 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/17140/0022/17.4.2007 (Φ.Ε.Κ. 192/ 8.5.2007) 
κοινή απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Υφυπουργού Οι¬ 
κονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αμοιβής των 
μελών των επιτροπών Διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτού¬ 
νται κατά το άρθρο 21 του ν. 3316/2005, για τη διενέργεια 
των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων του νόμου 
αυτού» και την Εγκύκλιο Ε12/2007 (υπ’ αριθμ. Δ17γ/10/76/ 
Φ.Ν.439.3/16.5.2007) περί της «απόφασης για την αμοιβή 
των μελών των επιτροπών Διαγωνισμού συμβάσεων ανά¬ 
θεσης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

Και αφού είδαμε: 

1. Τη ΣΑΜ068/3 της 26.6.2007 και ειδικότερα το ενάριθμο 
έργο με κωδικό 2007ΣΜ06830000 «Μελέτη παράπλευρου 
οδικού δικτύου και ανισοπεδοποίησης κρίσιμων κόμβων 
στο διευρωπαϊκό άξονα Σταυρού- Λαυρίου (τμήμα: Μαρ- 
κόπουλο - Λαύριο)» με προϋπολογισμό 2.200.000 €. 

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/681/19.6.2Θ07 απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την έγκριση: 

α) διάθεσης πίστωσης 2.200.000 € για την ανάθεση 
εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη παράπλευρου οδικού 
δικτύου και ανισοπεδοποίησης κρίσιμων κόμβων στο 
διευρωπαϊκό άξονα Σταυρού- Λαυρίου (τμήμα: Μαρ- 
κόπουλο - Λαύριο)» και β) των διαδικασιών ανάθεσης 
εκπόνησης της υπόψη μελέτης. 

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ/5875/1.8.2007 απόφαση του 
Δ/ντή της Δ.Μ.Ε.Ο., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 
για την ανάθεση της μελέτης του θέματος. 

4. Το υπ’ αριθμ. 495/4.9.2007 έγγραφο του Τ.Ε.Ε., με το οποίο 
όρισε εκπροσώπους του για την επιτροπή διαγωνισμού για 
την ανάθεση της μελέτης του θέματος, αποφασίζουμε: 

1. Συγκροτούμε Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθε¬ 
ση της μελέτης του θέματος αποτελούμενη από τους: 

α) Κοκμοτό Μάριο, Πολιτικό Μηχανικό με Α' βαθμό στη 
ΔΜΕΟ ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Ζούκα Χρήστο 
Πολιτικό Μηχανικό με Α' βαθμό στη ΔΜΕΟ. 

β) Ανθούλη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό με Α' βαθμό στη 
ΔΜΕΟ, ως μέλος με αναπληρώτρια την Κουγιουμτζόγλου 
Σουζάνα Αρχιτέκτονα Μηχανικό με Α' βαθμό στη ΔΜΕΟ. 

γ) Φλώρου Βασιλική Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κό εκπρό¬ 
σωπο του Τ.Ε.Ε. ως μέλος με αναπληρωτή τον Ξεκαλάκη 
Στέφανο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κό. 

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Καλεμικέρη Αικατερίνη 
Εργοδηγός στη ΔΜΕΟ, με αναπληρώτρια την Κορδέλ- 
λου Αθηνά Δακτυλογράφο στη ΔΜΕΟ. 

2. Έργο της Επιτροπής είναι η ανάδειξη Αναδόχου μελε¬ 
τητή για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη παράπλευρου 
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οδικού δικτύου και ανισοπεδοποίησης κρίσιμων κόμβων 
στο διευρωπαϊκό άξονα Σταυρού- Λαυρίου (τμήμα: Μαρ- 
κόπουλο - Λαύριο)» με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5δ του 
άρθρου 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του ν. 3316/2005. 

3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνελθεί την 25.9.2007 (ημε¬ 
ρομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών) 
και όλη η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης θα γίνει σύμφω¬ 
να με το ν. 3316/2005 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις. 

4. Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων εντός των οποί¬ 
ων θα ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής ορίζεται σε 
τριάντα (30). 

5. Στα μέλη της επιτροπής και στην γραμματεία αυτής 
καταβάλλεται εφάπαξ αμοιβή στο τέλος των εργασιών, 
η οποία θα προσδιοριστεί με σχετική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

- ♦ - 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕ ΙΑΣ ΚΑΙ Θ ΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

(3) 

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην υπ’ αριθμ. 4900/16.7.2007 απόφαση της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 320 ΤΥΘΔ/30.7.2007, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Γουρλομένος» 

με το ορθό: «Γκουρλουμένος». 

(Από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων) 
-♦- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Αριθμ. 7450 

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθε¬ 
ση εκπόνησης της μελέτης: «Οριστική μελέτη συνδ. 
οδού από Ε.Ο. 111 (Περιοχή Λαμπραίικα) με την πα¬ 
ράκαμψη Πατρών (Κόμβος Κ7)», προϋπολογισμού 
431.570,00 €. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μι- 
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, κ.λπ.». 

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικό¬ 
τερα τα άρθρα 13 έως 15 για την συγκρότηση, λειτουρ¬ 
γία και τις αποφάσεις της Επιτροπής διαγωνισμού. 

5. Τις υπ’ αριθμ. 301/15.9.1998 και 11/10.1.2000 αποφάσεις 
του Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «περί 


αναθέσεως μέρους των αρμοδιοτήτων Γ εν. Γ ραμματέα 
στο Διευθυντή ΔημοσίωνΈργων». 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 131/1998 «Όργανα που αποφα¬ 
σίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
ΔημοσίωνΈργων αρμοδιότητας Περιφερειών». 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/17140/0022/17.4.2007 (ΦΕΚ 192/8.5.2007 
Υ.Ο.Δ.Δ.) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αμοιβής 
μελών Επιτροπών Διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται 
κατά το άρθρο 21 του ν. 33126/2005, για τη διενέργεια των 
διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων του νόμου αυτού». 

8. Την υπ’ αριθμ. 5942/12.7.2007 απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ 
με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης για την 
εκπόνηση της μελέτης του θέματος. 

9. Την αποστολή της προκήρυξης του διαγωνισμού 
του θέματος για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της 
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/δ) 
την 16.7.2007. 

10. Το υπ’ αριθμ. 3248/7.9.2007 έγγραφο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας-Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 
με το οποίο ορίζονται εκπρόσωποί του στο διαγωνισμό 
του θέματος. 

11. Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών 
είναι η 10.9.2007 (ώρα 12:00 π.μ.) και ο διαγωνισμός του 
θέματος επιλογής αναδόχου για την ανάθεση εκπόνη¬ 
σης της μελέτης θα γίνει στα γραφεία της ΔΔΕ/ΠΔΕ, 
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πάτρα. 

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της Πε¬ 
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε: 

Συγκροτούμε Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, 
αποτελούμενη από τους: 

α) Τακτικά Μέλη: 

1. Βασιλική Ζυγούρη, Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο 
της ΔΔΕ/ΠΔΕ, ως Πρόεδρο. 

2. Νικόλαο Δεπούντη, Γεωλόγο, υπάλληλο της ΔΔΕ/ 
ΠΔΕ, ως μέλος. 

3. Λυκούργο Σταματελάτο, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρό¬ 
σωπο του ΤΕΕ, ως μέλος. 

β) Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Ελένη Σπυράκη, Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο 
της ΔΔΕ/ΠΔΕ, ως Πρόεδρο. 

2. Ιωάννη Ταβιτιάν, Γεωλόγο, υπάλληλο της ΔΔΕ/ΠΔΕ, 
ως μέλος. 

3. Χαρά Σακελαροπούλου, Τοπογράφο Μηχανικό, εκ¬ 
πρόσωπο του ΤΕΕ, ως μέλος. 

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Αθανασία Παπαχριστοδού- 
λου, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της ΔΔΕ/ΠΔΕ, με αναπλη- 
ρώτρια τη Θεοδώρα Βλάχου, Διοικητικό στη ΔΔΕ/ΠΔΕ. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού οφείλει να ενεργεί, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3316/2005, τις λοιπές κείμενες 
διατάξεις του νόμου αυτού και τις διατάξεις των άρθρων 
13 έως 15 του ν. 2690/1999. 

Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων εντός των οποίων 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο της Επιτροπής 
ορίζεται σε είκοσι (20). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιο τακτικό μέλος της 
Επιτροπής Διαγωνισμού κωλύεται, οφείλει να ενημερώ¬ 
σει το αναπληρωματικό μέλος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 7 Σεπτεμβρίου 2007 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οό-Γοσι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΓΟΓπ/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ ίεχ: 210 4071010 ■ ίηΙβΓΠθΙ: Ιι11ρ://νννννν.β1.9Γ 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885,210 8222924, 210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ριΐίρ://νννννν·θΐ.(]Γ - θ-ιπείΙ: ννβί)ΐτΐ35ΐβΓ.£ί@8ΐ·αΓ 






























